



LES ROSES. 8) 


ROSA HISPIDA, 

(var. argéntea.) 

R. germinibus globosis pedunculisque hispido-aculeada, foliolis 
ovatis subtus albido-toment.osis, caule aculéis sparsis (setis minimis 
intermixtis ), floribus solitariis. Poiret, Ency. 6, p. 286, 11 o i 5 . 
Thy. Prod. groupe VI, p. 485 var. p. 

Non. Moench. 5 , 281, Curt. Bot. Mag. tab. 1670, Kroch. 
//. Silesiaca, 2, i 52 ., Schranh. Baier fl. 2, p. 4 1 - 

LE ROSIER HISPIDE, 

( var. a flears argentées.) 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier forme un buisson trés-touffu qui s’éléve jusquá 
six 011 sept pieds. Ses branches sont couvertes de poils hispi- 
des, spinuliformes, les uns flexibles, les autres fermes au tou- 
cber. Quelques aiguillons assez rares, presque droits, sont 
épars sur les rameaux, principalement sur ceux de l’année. 
Ces poils et ces aiguillons persistent, méme sur les plus petits 
ramuscules, pendant toute la durée de la vie de larbrisseau. 
Les feuilles se composent de neuf á onze folióles, petites, ovales- 
oblongues, doublement dentées, glabres en-dessus, légérement 
tomenteuses en-dessous. Le pédoncule qui les supporte est gla- 
bre, garni de quelques aiguillons trés-petits, et muni á la base 
de deux stipules pointues au sommet. Les fleurs, presque tou- 
jours solitaires, naissent á Textrémité des ramuscules qui crois- 































































